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このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして城にありがとう 
ございます。ご使用前に、この取扱脱明■を■後までお a みのうえ， 
正しい使い方で末永くご愛用ください。お陕みになった後は、大切 
に保管してください。_ 

この取扱说明書は FC-3HT* FC-3HRI. 2機種共用になっています。 
「ご使用方法』は各々の機種で異なりますので、お買い上げいた 
だいた機種番号をご確認の上、胲当するページをご*！ください。 


別売部品 

品 名 

商品番号 

価 格 

ァ□マポット 

S0467 

¥500- 

リモコン （FC-3HRI) 

S0679 

¥2640- 


※価格は全て税込となります。 


取扱説明書 


保証書付き 













1 .安全上のご注意 


•ご使用前に、この『安全上のご注意 J をよくお统みのうえ、正しくお使いください。また、お统みになった後は、大切に保管 
してください。製品本体及び取扱説明霤には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への攙客を未然に防ぐための内容を 
記載していますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保 II 者の方が取扱説明霤の中身をお読みになり、 
正しい使い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。 


/ i \ 『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※” 

を負うことが想定されること J を示します。 

/!\ 注意麗^源獄翻(缝生滿^さと芯 


XI :重傷とは失明やけが、やけど（高温•低温）、感電、骨折、中毒などで、_ 

通院を要するものをさします。※之：傷害とは、治療に入院や畏期の通院を要さないけが 
※3 :物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどにかかわる拡大攢害をさします。 


絵表示の例 

〇記号、「禁止』（しないでください） 
を示します。 

•記号、「強制』（必ずしてください） 
を示します。 

後遺症が残るものおよび治療に入院 • 畏期の 
やけど•感電などをさします。 


I 


- 

A 

€ 

お手入れの際は、必ず差込プラグをぬい 
てください。 

•感電 • やけど • けがをする恐れがあります。 

⑩ 

濡れた手で差込プラグを抜き差ししないで ^ 
ください。 

參 感電 • やけど • 1付< をする恐れがあります。 

警 

£±=. 

③ 

修理技術者以外は、絶対に分解したり、 

修理 • 改造をおこなわないでください。 
•発火したり、異常動作してけがをする 
ことがあります。 


水に 漫 けたり、水をかけたりしないでくだ 
さい。 

•感電•ショートの恐れがあります。 

企 

注 

意 

露 

使用時以外は、差込プラグをコンセント 
から抜いてください。 

鲁けがややけど、絶繰劣化による感電、 
漏電火災の原因になります。 


電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工 
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 
たばねたり、 霣 いものをのせたり、はさみ込ん 
だりしないでください。 

籲電源]-ド/)し、火災•财の原因となります。 


差込プラグを抜くときは、電源コードを 
持たずに必ず先镝の差込プラグを持って 
引き抜いてください。 

籲感電やショートをして発火の原因になります。 


周囲に障客物があったり、不安定な 壩所 
では使用しないでください。 

•転倒や事故の原因になります。 


可動部へ指を入れないでください。 
•けがの原因になります。 


風を 畏 時間、からだにあてないでください。 
參健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、 
お年寄り、病気の方は注意してください。 


交流 100 V 以外の罨源は使用しないで 


スプレーをかけないでください。 


ください。 

•樹脂や塗装部分が変質したり、破損する 


•感霉 • 火災の原因となります。 

原因になります。 

V 

(S) 

鼋源 コードや差込プラグが傷んでいたり、 
ください。 

•感電 •ショート•発火の原因になります, 

コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで 


2.仕 様 


電 

源 

交流10 OV 50 Hz /60 Hz 


消費電力 

30 W (50 Hz ) / 35 W (60 Hz ) 

コード長さ 

1.5 m 

重 


3.8 kg 

大きさ 

幅27.0 cmx 奥行27.0 cmx 高さ 83.3 cm 

































:'使用方法 


^ i ■:抆 d 淋 i 通 i ⑽: ね^^ MBamsnafe"Mii 









































IJ を使用してく/ 
〃ペンジンなと 


シンナー•アルコール•ペンジンなど使用しないでください。破損•変質の原因になります。 

_化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。 ， 

•スプレーをかけないでください。（掃除用、殺虫剤、整髮用など） 

_破損.変質の原因になります0 _ __> 

<本体> f 、 

ぬるま湯 （40° C 以下）か中性洗剤をふくませた布で P ニゴ 

汚れを拭き取ってください。中性洗剤で拭いた後は、 本体—— • L c =f ! i B 

水洗いした布を絞って洗剤をよく拭き取ってください。 _ I 

く吸込 □ • 送風口〉 送風口 —8 I {|_吸込 [ 

掃除機などででホコリを吸い取ってください。 B | || 

<ア□マポツト> 丨 

アロマオイルを染み込ませた不織布や布などを取り出し、 ア□マポット- SI I 

アロマポットを中性洗剤で洗います。水気をよく拭き取り、 WJ 

本体にセットしてください。 

<長時間ご使用にならないときは〉 

本体、吸込口、送風口、ア□マポットのお手入れをした後、本体を箱に入れるか、またはほこりがかからないよう 
カバーをして、風通しのよい場所に、必ず立てた状態で保管してください。 


*厲こりには* 
• マージョラム 
• ぺパーミント 


* 食欲不振には* 
• グレープフルーツ 
•ベルガモット 
• レモン 


♦二日酔いには* 
• サンダルウッド 
• ジュニパー 
• ぺパーミント 


^集中力を*める • 
• パジル 
•ぺパーミント 
• ユーカリ 


•0 マンティックな棚気には* 
• イランイ，ン 
•ベルガモット 
• □-ズ 


※記載の効果が必ず得られるとは限りませんので、お好みに合わせ、ご自分にあった香りをお選びください 

5. お手入れのしかた 








4. ご使用方法 


3. アロマポットを本体正面の送風□の最下段に取り付けます。 

4. 香りの違うア□マオイルを使用する場合は、ア□マポット 
から不繊布を取り出し、新しい不織布（紙製のおしぼりなど） 
や厚手の布などにお好みのア□マオイルを染み込ませて 
お使いください。アロマポットは中性洗剤で洗い、水気を 
よく拭き取ってから、上記1〜3の手順に従って本体にセット 
してください。 


押し込む 














6. 修理を依頼される前に 


こんなとき 

お調べいただくところ 


參差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ 


首振りポタンを押しても 
首振りしない 

參運転中に操作をされていますか？ 

jh y T 7 1 ナ、1 \ 

參タイマーつまみが切.または連続になっていませんか？ 

タイ'^の、作®)しない 

參運転中に操作をされていますか？ 

停電後正常な運転が 
できない 

•差込プラグを抜いて差し直してください。 

風がにおう 

•ア□マポットが汚れていませんか？ 

リモコンで操作できない 

•電池が消耗していませんか。 

•電池の入れ方(〇 © の方向）は間違っていませんか。 


7. アフターサービスについて 


1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。 

2. 保記期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売 
店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。 

3. 保証期間経過後の修理にっいても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持 
できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 

4この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 

5. 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対に 
しないでください。 

6. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


燦坤日本電器株式会社〒彳彳〇-〇〇 16 東京都台東区台東 1 丁目 24 番 1 号 

お客様専用ダイヤル 03-3837-1 235 

受付時間：月〜金曜9時〜12時/13時〜17時（土 •日曜 • 祝日はお休み） 

http:/www.tsannkuen.jp 

















